समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट 
क्र.५ येथील १८० निवासस्थानांची दुरुस्ती 
करण्याच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०३१६/ प्र.क्र.२३५/पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
तारीख: २३ ऑगस्ट, २०१६. 


संदर्भ - पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/२८- 
बी-२/ दुरुस्ती कार्यक्रम आढावा/३७१/०९, दिनांक २८.३.२०१६. 


शासन निर्णय- 
समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ५ येथील १८० निवासस्थानांच्या दुरुस्तीच्या 
कामांसाठी रुपये १,१९,५३,०००/- (एक कोटी एकोणावीस लक्ष त्रेपन्न हजार फक्त), रुपये 
४,८५,०७,०००/- (चार कोटी पंचाऐंशी लक्ष सात हजार फक्त) आणि ४,८४,३०,०००/- (चार कोटी 
चौर्‍याऐंशी लक्ष तीस हजार फक्त) इतक्या सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र अ” मधील दुरुस्तीच्या कामांच्या 
अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 
१) सदर कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विहित वेळेत करण्यात यावीत. 
२) प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या सदर कामांना प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय ती 
सुरु करण्यात येऊ नयेत. 
३) विहीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन सदर कामांवर निधी खर्च करण्यात यावा. 
४) सदर दुरुस्तीची कामे केल्यानंतर दुरुस्ती केलेल्या इमारतींच्या आयुर्मानात निश्चित वाढ 
होईल व त्या दीर्घकाळ वापरात राहतील याची खात्री करण्यात यावी. 
५) प्रस्तावास सक्षम प्राधीकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता घ्यावी. 
६) पोलीस घटक प्रमुखांनी या कामांची आवश्‍यकता, प्रत्यक्ष निधीची उपलब्धता, गुणवत्ता, 
प्रगती इ. बाबत आवश्यकतेप्रमाणे सर्वसाधारण आढावा नियमितपणे घ्यावा. 
७ या कामासाठी खर्च करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी पोळीस 
महासंचालक व शासनास उपलब्ध करुन दयावे. 


२. सदर प्रयोजनासाठी येणारा खर्च “गृह विभाग मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस (00)(00)(09) जिल्हा पोलीस बल (दत्तमत) (२०५५ ०१६८) २७, लहान बांधकामे.” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यात यावा. 

३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक सं.क्र. ३६५/ १६/ व्यय-७, दिनांक 
२१.७.२०१६ रोजीच्या प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०३१६/ प्र.क्र.२३५/पोल-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०८३०१५१५५७९६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak Uttamrao 


Pokale 
Date: 2016.08.30 15:17:57 +05'30' 
(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

३. समादेशक, राज्य राखीव पोळीस बल गट क्र. ५, दौड, पुणे 

४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्वी विभाग, पुणे. 

५. उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) उप विभाग दौंड, जिल्हा पुणे. (मूळ 
अंदाजपत्रक व नकाशासह) 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा पुणे. 

८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२),मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय-७ /विनियम), मंत्रालय, मुंबई 

१०. निवड नस्ती (पोल-७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


राज्य बल, गट क्र.५, १८० 
नांव 
इडीएन 4.09/90, प ac > : z आणि 


हि ब्रिक्स मेझनरी, केबा, वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 


डं इडीएन नं.०१/२७, प्राथमिक पाठ शाळा, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, कलरिंग, पीसीसी-दरवाजे आणि 
खिडक्या ब्रिक्स मेझनरी, केबा, वेंटीलेटर आणि लहान खिडक्या ड्रेनेजलाईन 


३ 
४ 
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खिडक्या 
खिडक्या 
खिडक्या 


न.१/२७,प्रा 


क पाठ शाळा, 


» प्ल डर > - 


Saal ब्रिक्स मेझनरी, केबा, वेंटीळेटर 


आणि लहान ड्रेनेजलाईन 


SAU 


[एन न॑.१/२७,प्रा 


क पाठ शाळा, 


, डे Ul = 


Saal ब्रिक्स मेझनरी, केबा, वेंटीळेटर 


आणि लहान ड्रेनेजलाईन 


[एन न.१/२८,एफ/सी कंप 


oH > पट ; त [सा- 


Sa ब्रिक्स मेझनरी, केबा, वेंटीलेटर आणि 


णि लहान ड्रेनेजलाईन 


न.१/२८,एफ 


कप 


फ्लो 


अ प्ल् ‘ » UNIT 


र ब्रिक्स मेझनरी, केबा, वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 


9 
एसी 


८ 


९ इडीएन 


न॑.१/२९, 
शीट एमटी रुफ 


न.१/२९ एफ, 


-३७णा'! 


-३७णा'! 


SAU 


य,द्रस, राफ्टर स्ट्रक्चरल स्टाल वक Hie | 


भ य,प ac ; पि 


आणि खिडक्या ब्रिक्स मेझनरी, केबा, वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 


| १०| इडीएन नं.१/३५हास्पीटल आणि 
रिंग,आफिसर क्वाटर नबर६/३,६/४, ; ; 
दरवाजे आणि खिडक्या, सज्जा, केबा, वेंटीलेटर आणि लहान SAMHSA 


हि १3 


१२ 


१३ 


qs 


१ 


ड्‌ 
१ 
: एसी शीट एमटी रुफ 


Se ऑफिस इमारत,फॉल्स सिलींग ग्युनिटिंग भाग 2 


एन न॑.१/८२,प 


न॑.१/८२ 


ग 


एन नं.१/३५,हॉस्पीटळ आणि पोस्ट ऑफिस इमारतट्रूस, राफ्टर स्ट्रक्चरल स्टील वर्क (भाग १) 


नंबर६/१,६/२,प ग, प्लास्टारग, कलारंग, | 


आणि खिडक्या, सज्जा, केबा, वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 


[एन न॑.१/८२ 


नंबर६/५,६/६प , प्ल : गं 


आणि खिडक्या, सज्जा, केबा, वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 


शीट एमटी रुफ भाग 


-दरवा 


[एन न.२/८१,आ 


सर बचलर ल 


१ 


»ब्रस, राफ्टर स्ट्रक्चरल स्टाल वर्क फाल्स 


RT 


न.२/८१,आ 


षु 
4 
शीट एमटी रुफ भाग 


सर बचलर ल 


१ 


»ब्रस, राफ्टर स्ट्रक्चरल स्टाल वर्क फाल्स 


ग 


न न॑.१५/१,ल 


ननं.२प 


वाटर,ट्रस, राफ्टर स्ट्रक्चरल NCIS वक फाल्स 


ग 


न न॑.१७/१,ल 


१७ 
atte एमटी रुफ 


ननं.२प 


PATON OU, राफ्टर स्ट्रक्चरल स्टाल वर्क फाल्स | 


१८ |इडीएन नं.१५/१,१६/१,१७/१,१८/१,२१/१,कन्स्ट्रकाान ऑफ डब्ल्यु सी/बाथरुम 


२ 


२१ र 
एसी 


ग 


ननं.१८/१,ला 
शीट एमटी रुफ 


ननं.२प 


वाटर,ट्रस, राफ्टर स्ट्रक्चरल स्टाल वक फाल्स | 


ग 


एन न.१६/१लाईननं.२फा 
७ 
atte एमटी रुफ 


| क्वाटर,ट्रस, राफ्टर XQ FANS स्टाल वक फाल्स] 


ग 


एन न॑.२१/१,ला 
atte एमटी रुफ 


ननं.२प 


PATON QUT, राफ्टर XQ FAN स्टाल वक फाल्स 


ग 


किमत 
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९६५००० 


९९४००० 
३७१००० 
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८५३००० 
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१६१५००० 
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२१४००० 


२२|इडीएन नं.२५/११८० FAIR VAT स्टाईलळ,जीआयशीट Ga, प्युअर लाईन, राफ्टर इत्यादी 


aa न॑.२५/१,१८० न.२५/१/७,२५/१/८,२५/१/९,प ग, प्ल ग, HORT, 
पीसीसी- खिडक्या डब्ल्यु सी पॅन वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 
न॑.२५/११८० न॑.२५/१/१०,२५/१/११,२५/१/१२३,प ग, प्ल ग, HORT, 


२४ घीसीसी- खिडक्या डब्ल्यु सी पॅन वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 


२५|इडीएन नं.२५/११८० FAIR ,एमटी स्टाईलळ,जीआयशीट Ga, प्युअर लाईन, राफ्टर इत्यादी 


न॑.२५/१,१८० न॑.२५/१/१,२५/१/२,२५/१/३,,फ्लोरिग, प्ल ग, कलरिंग, 
२६ पीसीसी- खिडक्या डब्ल्यु सी पॅन वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 
ag F.24/9,9¢0 नं.२५/१/४,२५/१/५,२५/१/६फ्लोरिंग, RCRA, कलरिंग, 
पीसीसी- खिडक्या डब्ल्यु सी पॅन वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 
न॑.२५/२,१८० न.२५/२/४,२५/२/४,२५/२/६,फ्लोरिंग, प्ल ग, कलरिंग, 


२८ चोसीसी- खिडक्या डब्ल्यु सी पॅन वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 

२९|इडीएन नं.२५/२,१८० FAIL, FoI बोड, गटर फॉल सिलींग 

नं.२५/२,१८० न॑.२५/२/१०,२५/२/११,२५/२/१२फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, कलरिंग, 
* पीसीसी- खिडक्या डब्ल्यु सी पॅन वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 


३ 
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न॑.२५/२१८० न.२५/२/१,२५/२/२,२५/२/३,फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, कलरिग, 

पीसीसी- खिडक्या डब्ल्यु सी पॅन वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 

न॑.२५/२१८० न॑.२५/२/७,२५/२/८,२५/२/९,फ्लोरिग, प्लास्टरिंग, HORT, 

पीसीसी- खिडक्या डब्ल्यु सी पॅन वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 

न.२५/३,१८० न.२५/३/७,२५/३/८,२५/३/९,फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, HART, 

पीसीसी- खिडक्या डब्ल्यु सी पॅन वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 

न॑.२५/३१८० न॑.२५/३/१०,२५/३/११,२५/३/१२,फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, HORT, 

पीसीसी- खिडक्या डब्ल्यु सी पॅन वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 

३६|इडीएन नं.२५/३,१८० क्वार्टर,बर्ज बोड, गटर फॉल सिलींग 

वि नं.२५/३१८० न॑.२५/३/१,२५/३/२,२५/३/३,फ्लोरिंग, प्ल ग, कलरिंग, 
पीसीसी- खिडक्या डब्ल्यु सी पॅन वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 


३८|इडीएन नं.२५/३,१८० क्वॉर्टर VAC स्टाईलळ,जीआयशीट Ga, प्युअर लाईन, राफ्टर इत्यादी 


न.२५/३१८० क्वाटर न.२५/३/४,२५/३/५,२५/३/६,फ्लोरिग, प्ल ग, कलरिंग, 
पीसीसी- खिडक्या डब्ल्यु सी पॅन वेंटीलेटर आणि लहान ड्रेनेजलाईन 
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